Dr med. MARIAN 


FAUSTYRIAK 


NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS I BRAT 


B. ORDYNATOR ODDZ. GINEKOLOGICZNO-POLOZN. SZPITALA W NOWYM TARGU 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 31 sierpnia 1981 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek 7 września br. o godz. 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA, ZIĘĆ I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w piątek 4 września br. o godz. 8.30 w kościele paraf. SS. Norbertanek. 
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